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NOTE TO THE SECOND EDITION 

This Second Edition is an improved version in formatting and 
presentation, respectively. A few minor changes have been made as to 
cleaning up some harmonie structures and extraneous notation. The 
pedal line has been optimized and reconstructed to be more present in 
the music and there has been an addition of repeat signs, phrasing slurs 
and some suggested ornamentation is noted as well. 

As with the spirit of my other works, I leave the general dynamics to the 
performer who will see the obvious in what mood each piece should be 
performed according to the tempo marking and character of the musical 
line. The music is open to a variety of organ settings that will enhance 
the style of the pieces, as the performer's taste dictates. 

DOMINUS VOBISCUM! 

Jerald Franklin Archer 
May 11, 2010 
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